
C.l 400 mmF 
C.2 400 mmF 
C.3 0,1 mF 
C.4 0,1 mF 
C.5 padding 
C.6 0,1 mF 
C.7 0,2 mF 
C.8 comp. MF 
C.9 comp. MF 
C.10 300 mmF 
C.ll 0,2 MF 
C.12 Comp. MF 
C.13 comp. MF 


€.14 500 mmF 
C.15 4000 mmF 
C.16 0,1 mF 
C.17 500 mmF. 

C.18 10.000 mmF 
C.19 0,1 mM 
C.20 10.000 mmF 
C.21 8 fiF eleltrolitico 
C.22 8,»F elcttrolitico 
C.23 5000 mmF 
R.l 100.000 ohm 
R.2 50.000 ohm 
R.3 25.000 johm 


R.4 15.000 ohm 
R.5 15.000 ohm 
R.6 15.000 ohm 
R.7 0,5 mohrn 
R.8 4000 ohm 
R.9 50.000 ohm 
R.10 0,5 mohm 
R.ll 0,5 mohm 
R.12 0,1 mohm 
R.13 0,3 mohm 
R.14 0,3 mohm 
R-14 300 ohm 
R.16 1500 ohm 














